Montage des Bulls CSI (Compact Sport Interface) Display zZ 


1. Achten Sie darauf, dass die Markierungen an den Verbindungssteckern richtig zueinander 
ausgerichtet sind: 


2. Montieren Sie das CSI auf der linken Lenkerseite, rechts vom Schalt/Brems-Hebel: 


